Bibl. Jag. 


Re: 


Mgr inz. Adam 


BOJDA 


NAJUKOCHAŃSZY SYN, MĄŻ, OJCIEC I TEŚĆ 


długoletni pracownik Okręgowego Urzędu Górniczego w Krakowie, odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu 


Odrodzenia Polski i Złotym Krzyżem Zasługi. 
Zmarł dnia 4 lipca 1982 roku, po długich i ciężkich cierpieniach, przeżywszy lat 53. 


Nabożeństwo żałobne za duszę Zmarłego odbędzie się dnia 7 lipca 1982 r. o godzinie 9.00 w kościele 
OO. Misjonarzy przy ul. Misjonarskiej. 


Wyprowadzenie Zmarłego na miejsce wiecznego spoczynku nastąpi z kaplicy cmentarnej na cmentarzu Ra- 
kowickim w tym samym dniu o godzinie 13.30, o czym zawiadamiają pogrążeni w głębokim smutku: 


MATKA, ŻONA, CÓRKA, ZIĘĆ I RODZINA. 


